WALERY Poraj ROZANSKI 
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Sarzgeca hotela Drexeeriskiego, 


przeżywszy lat 52, po długiej i ciężkiej słabości, opatrzopy sw. LEN. 
zmarł dnia 30, listopada 189%, 7 Fan en 1 
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Stroskana żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, | PARA”: x + > Sa: E 
nowng Publiczność na wyprowadzenie zwłok w piątek dnia 2 grudnia b. r. 0 godz. 
5 popołudniu z domu przy ul. Rajskiej 1. 22 wprost na ementarz. 


W drukarni A, Koziańskiego te Krakowie 


